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0608 - Disc. $13.50 1247-K 34 $1.25 31059 26 

0610  Dise. 17.59 1255 34 5.63 _ 31061 15 

0615 ~ Dise. 28.11 1255-K 34 .56 31231 19-26 11.58 

0625 Disc. 53.05 1258 34 15.87 31233 23-26 69.03 

0638A Disc. 75.23 1258-K 34 1.28 A-10-S 41 1.48 

220 49 2.86 1273 Disc. 5.75 A-10-SK 41 45, 

284 50 2.75 1273-K Disc. 80 A-202 41 ll 

285 50 3.67 1276 Disc. 12.50 A-203 41 ll 

304 47 7.12 1276-K Disc 1.75 A-204 41 ll 

304C 47 6.68 1606 Disc 8.24 A-205 41 ll 

304C-K 47 .88 1610 Disc. 9.26 A-206 4i et 

304-K 47 1.07 1617 Disc. 25.62 A-207 41 et 

305 47 6.50 1633 Disc. 41.94 A-208 41 .13 

305-K 47 3614 Disc. 21.77 A-209 4i 21 

311-A 67 70.58 6006 Disc. 7.27 A-210 41 26 

320 47 28.09 6007 6 6.71 A-211 41 .42 

320-K 4 3.05 6011 6 9.29 A-220 41 1.57 

374 43 1.13 6016 6 16.58 ACT-1 AD-447B 16.15 

375 43 1.24 6018 Disc 33.15 AD-3 AD-447B 6.27 

376 43 1.39 6023 6 23.61 AD-4 AD-447B 3.35 

377 43 1.44 6023B Disc 59.65 AD-5 AD-447B 2.65 

925 48 1.03 6028 Disc 19.00 AD-6 AD-447B 9.87 

926 48 1.21 6033 Disc. 77.15 AD-104 AD-447B 27.02 

927 48 1.38 6050 Disc. 126.88 ADI-1 AD-447B 65.15 

928 48 2.18 6105 Disc. 286.05 ADI-2 AD-447B 11.80 

931 48 2.75 6108 11 19.02 ADI-3 AD-447B 2.12 

935 49 2.17 6109 10 11.04 ADI-4 AD-447B = 1.33 

936 49 2.79 6110 11 8.57 ADP-10 AD-447B 10.87 

940 48 1.24 6113 il 19.14 ADP-11 AD-447B 11.65 

941 48 1.74 6114 il 18.24 AF-1 AD-447B = 2.72 

942 48 1.29 6121 10 29.90 AF-2 AD-447B 2.82 

945 48 1.20 6144 10 72.30 AF-3 AD-447B = 11.33 

946 48 1.53 6151T Disc. 380.27 AF-4 AD-447B — 1.38 

949 48 .85 6207 16 7.10 AF-5 AD-447B 1.48 

950 48 1.11 6209 15 15.39 AF-6 AD-447B = 1.33 

952 48 1.00 6212 16 17.76 AF-7 AD-447B = 11.75 

955 48 .93 6215 14 17.67 AF-8 AD-447B 2.12 

956 48 99 6217 16 31.29 AF-9 AD-447B = 1.65 

957 48 .99 6225 16 52.77 AF-10 AD-447B 12.04 

958 48 1.21 6314 19 68.87 AF-11 AD-447B 26.14 

959 48 1.56 6324 19 110.55 AF-12 AD-447B 2.82 

963 48 1.30 6415 21 227.13 AF-13 AD-447B 2.72 

964 48 1.37 6513R Disc 77.90 AF-14 AD-447B .48 

965 48 1.45 6523 Disc 129.99 AF-15 AD-447B — 3.58 

968 48 1.93 6584 25 142.02 AF-16 AD-447B 12.30 

970 48 .93 6598 24 308.64 AF-17 AD-447B 3.95 

971 48 1.04 6599 23 514.89 AF-18 AD-447B 4.80 

972 48 1.18 8514 Disc 235.78 AF-19 AD-447B 3.58 

980 46 8.79 13253 1.86 AF-20 AD-483 11.89 

980-1 46 1.05 13257 16 2.84 AF-20G AD-483 2.25 

980-2 46 .83 13264 6 1.22 AF-21 AD-483 11.89 

980-3 46 .33Pr. 13265 6 1.22 AF-109 AD-447B 21.47 

980-4 46 1.39 13266 16 2.28 AFB-10 AD-447B 95.42 

984 49 3.96 13267 6 2.70 AFB-12 AD-447B 106.84 

986 49 3.% 13330 11 1.52 AFC-1 AD-447B 22.94 

988 49 5.01 13657 11 1.52 AFC-2 AD-447B 12.00 

990 49 5.20 13658 11 1.76 AFP-1 AD-447B 3.95 

992 49 5.01 13990 6 1.70 AFP-2 AD-447B 3.88 

994 49 5.01 13995 16 1.38 AFP-3 AD-447B 4:25 

1206 34 13.88 14539 18 3.00 AFS-1 AD-447B 18.10 

1206-K 34 1.08 14770 13 3.65 AFS-2 AD-447B 6.67 

1225 35 9.47 15241 67 13.82 AGS-1 AD-447B 6.67 

1225-K 35 55 15277 14 2.84 AH-1 AD-447B 27.74 

1228 35 15.72 18497 6 2.24 AH-2 AD-447B ‘5.87 

1228-K 35 1.50 19110 26 92.55 AH-3 AD-447B 5.65 : 

1229 35 21.12 30331 18 4.80 AH-4 AD-447B 2.55 

1229-K 35 1.40 30332 10 2.27 AH-5 A)-447B 2.00 

1237 35 13.98 30442 23 25.08 AH-6 AL-447B 5.31 

1237-K 35 1.01 30558 16 7.31 AH-7 AD-447B 2.25 | 

1247 34 15.63 30580 25 7:92 AH-10 AD-447B 12.04 
2.48 | 
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FB-019 39 $0.35 H-80 64 $5.75 M 23 
FB-020 39 H-84 63 7.39 M 3. 
FB-021 39 35 H-88 63 10.59 M 1.11 
FB-022 39 35 HSD-100-, 52 -29 M-182 37 1.45 
FB-025 39 35 HSD-102-5¢, 52 30 M-200 61 2.98 
FB-027 39 35 HSD-104-3g 52 .30 M-208 56 2.65 
FB-028 39 35 HSD-106-7 52 36 M-210 56 3.13 
FB-030 39 35 HSD-108- 52 41 M-300 76 15.40 
FB-032 39 35 HSD-11252 52 -42 M-302 76 17.50 
FB-035 39 35 HSD-112- 52 -44 M-304 76 17.30 
FB-040 39 35 HSD-114-'4, 52 -53 M-306 76 19.30 
FG-1 38 1.41 HSD-116-% 52 -62 M-308 76 21.50 
FG-2 38 2.79 HSD-118-3¢, 52 -68 M-310 76 23.65 
FG-3 38 3.25 HSD-120-4q 52 -77 M-312 76 25.75 
FG-4 38 2.10 HSD-122-154, 52 84 M-320-S 76 44.65 
FG-5 38 3.59 HSD- 124-14 52 -92 M-322-C 77 25.65 
FG-6 38 1.56 HSD-126-44, 52 1.04 M-330-S 77 88.95 
FG-7 38 1.55 HSD-128-%% = 52 1.10 M-332-S 77 28.00 
FG-8 39 1.47 HSD-130-!%, 52 1.26 M-334-S 77 32.90 
FG-9 39 2.30 HSD-132-5¢ 52 1.40 M-336-S 77 23.25 
FG-10 39 -42 HSD-134-714, 52 1.46 M-338-S 77 25.65 
FG-12 39 2.13 HSD-136-'4@ 52 1.64 M-466 56 3.30 
FG-13 39 1.48 HSD-138-23¢, 52 1.76 M-468 56 4.40 
FT-11 56 6.50 HSD-140- 52 1.92 M-470 56 5.25 
FT-12 56 12.33 HSD-142-%% 52 2.10 MH-6 46 1.07 
FT-12-1 56 1.12 HSD-144-!3% 52 2.24 MH-8 46 1.24 
FT-12-2 56 1.12 HSD-146-744, 52 2.43 MH-10 46 1.67 
FT-12-3 56 1.12 HSD-148-7 52 2.66 MH-12 46 3.48 
FT-12-4 56 1.40 HSD-150- Fv 52 2.82 MH-15 46 3.25 
FT-12-5 56 1.57 HSD-152-! 52 2.9 MO-1018 51 -72 
FT-12-6 56 3.09 HSD-154-31¢, 52 3.15 MO-1024 51 -72 
FT-12-7 56 34 HSD-156-44 552 3.41 MO-1032 51 -72 
FT-12-8 56 4.21 HSD-158 52 7.55 MO-1218 51 89 
FT-12-9 56 .22 HSD-159 52 8.51 MO-1224 51 89 
FT-12-10 56 2.08 HSD-160 52 9.87 MO-1232 51 -89 
GT-1 37 1.12 HSD-161 52 10.34 N-14511 15 -% 
GT-2 37 56 HSD-162 52 11.30 N-14512 15 -% 
GT-3 37 12 HSD-163 52 12.26 N-14515 15 -%6 
GT-20 37 4.95 HSD-164 52 16.08 N-14566 15 -% 
H-2-1 63 3.00 HSD-232 52 1.56 N-14567 15 +17 
H-2H-1 63 -73 HSD-240 52 2.07 N-16303 15 94 
H-3-1 63 3.12 HSD-248 52 2.91 NB-12 8 6.79 
H-3H-1 63 -73 HSD-256 52 3.69 NB-20 7 1.79 
H-8-1 63 3.36 HSD-1113 52 8.04 NB-21 7 2.28 
H-8H-1 63 -73 HSD-1121 52 20.97 NB-22 7 2.75 
H-12-1 63 3.65 HSD-1129 52 42.53 NB-23 7 3.59 
H-12H-1 63 -73 HSF-12 51 3.29 NB-25 7 1.29 
H-16-1 63 3.89 HSF-14 51 5.19 NB-30 7 -66 
H-16H-1 63 -73 HTB-26 AD-447B 189.24 NB-44 7 7.20 
H-20-1 63 4.09 K-1 56 1.63 NB-44R 7 2.98 
H-20H-1 63 -79 K-5 56 17 NB-51 7 4.68 
H-24-1 63 4.55 K-6 59 .39 NB-54 7 9.25 
H-24H-1 63 -79 K-8 59 1.90 NB-60 8 3.55 
H-32-1 63 4.99 K-10 78 3.65 NB-70 7 2.75 
H-32H-1 63 84 K-15 78 3.90 NB-80 8 1.35 
H-48-1 63 5.45 K-20 78 4.25 NB-81 8 1.75 
H-48H-1 63 84 K-25 78 3.35 NB-85 7 3.45 
H-50 65 4.29 K-30 78 3.65 NB-91 Disc. 2.15 
H-51 65 5.25 K-35 78 2.50 NB-95 8 1.19 
H-52 65 4.65 M-104 57 1.47 NB-102 9 2.29 
H-53 65 5.89 M-105 57 1.44 NB-103 9 2.45 
H-54 65 5.89 M-106 57 1.44 NB-104 9 2.49 
H-55 64 5.89 M-107 Disc 1.03 NB-106 9 1.40 
H-56 64 7.37 M-109 32 3.39 NB-106-1 9 45 
H-58 64 5.87 M-110 Disc 4.35 NB-107 9 1.40 
H-60 63 5.90 M-111 Disc. 2.15 NB-107-1 9 45 
H-64 63 5.90 M-130 43 1.22 NB-108 9 1.45 
H-76 63 4.11 M-134 57 1.70 NB-108-1 9 45 
H-76T 63 -73 M-135 44 1.85 NB-109 9 1.45 
H-77 63 3.99 M-136 44 1.85 NB-109-1 9 45 
H-77T 63 80 M-137 44 2.29 NB-110 9 1.45 
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-110-1 9 $0.55 i NDF-110 33 $3.59 
“WB-120 9 2.24 , NDF-112 33 4.79 
NB-122 9 2.24 je NDF-114 33 7.75 
NB-409 Disc. 1.01 3 NDF-116 33 10.29 
NB-609M 9 1.09 P NDF-118 33 11.49 
NB-610M 9 1.09 NDF-23A 2.79 NDF-200 32 2.29 
NB-611M 9 1.09 NDF-25 3.05 NDF-201 32 2.29 
NB-612 8 1.09 NDF-27 3.05 NDF-202 32 2.29 
NB-612M 9 1.09 NDF-28 3.09 NDF-203 32 2.55 
NB-613M 9 1.09 NDF-29 4.14 NDF-204 32 3.09 
NB-614 8 1.09 NDF-30 4.75 NDF-205 32 2.89 
NB-614M 9 1.09 5.48 NDF-206 32 3.49 
NB-615M 9 1.09 6.49 NDF-208 32 3.49 
NB-616 8 1.09 6.49 NDF-210 32 3.49 
NB-617M 9 1.09 1.49 NDF-212 32 6.40 
NB-618 8 1.09 1.56 NDF-214 32 7.15 
NB-619M 9 1.19 1.62 NDF-216 32 8.55 
NB-620 8 1.19 1.83 NDF-218 32 8.69 
NB-634-S 8 1.79 1.89 NDF-300 33 1.79 
B-808 8 1.19 1.93 NDF-300-H 33 1.79 
NB-810 8 1.19 1.79 NDF-301 33 1.99 
NB-812 8 1.19 1.79 NDF-302 33 2.19 
NB-814 8 1.19 1.95 NDF-302-H 33 2.19 
NB-816 8 1.19 1.95 NDF-303 33 2.39 
NB-1210 9 1.09 NDF-52 2.29 NDF-304 33 2.39 
NB-1212 9 1.09 NDF-52-H 2.29 NDF-304-H 33 2.39 
NB-1214 9 1.09 2.45 NDF-400 32 2.09 
NB-1216 9 1.09 2.45 NDF-402 32 2.09 
NB-1218 9 1.09 2.55 NDF-404 32 2.19 
NB-1219 9 1.19 2.55 NDF-514 Disc. 1.30 
NB-1220 9 1.19 2.79 NDF-516 Disc. 1.35 
NB-1222 9 1.19 2.79 NDF-518 Disc. 1.50 
NB-1224 9 1.19 3.09 NDF-522 Disc. 2.15 
NB-1226 9 1.29 3.09 NDF-524 Disc. 2.35 
NB-1228 9 1.35 3.25 NDF-528 Disc. 2.60 
NBC-26 9 3.95 3.25 NDF-550 30 2.35 
NBD-14 9 1.29 4.19 NDF-552 30 2.56 
NBD-16 9 1.35 4.59 NDF-554 30 3.25 
NBD-18 9 1.35 4.99 NDF-556 30 3.89 
NBD-20 9 1.45 5.59 NDM-49 31 2.05 
NBD-22 9 1.49 6.79 NDM-50 31 2.19 
NBD-24 9 1.75 7.79 NDM-51 31 2.29 
NBD-26 9 1.85 9.19 NDM-52 31 2.45 
NBD-28 9 2.09 ° NDM-53 31 2.49 
NBD-612 8 1.29 NDF-75-A i NDM-54 31 2.55 
NBD-614 8 1.29 NDF-76 NDM-55 31 2.89 
NBD-616 8 1.29 NDF-78 R NDM-57 31 3.09 
NBD-618 8 1.35 NDF-80 . NDM-59 31 3.39 
NBD-620 8 1.45 NDF-82 f NDM-61 31 3.89 
NBD-622 8 1.49 NDF-83 . NDM-62 31 4.15 
NBD-624 8 1.75 NDF-84 J NFV-618 14 1.45 
NBD-626 8 1.85 NDF-86 p NH-12 18 22.40 
NBD-626S 8 1.95 NDF-88 i NH-25 17 4.45 
NBD-628 8 2.09 NDF-89 * NH-28 17 5.49 
NBF-12 9 3.40 NDF-90 ¥ NH-29 17 7.69 
NBF-14 9 3.40 NDF-91 > NH-44 17 22.49 
NBF-16 9 3.40 NDF-92 a NH-44R 17 9.39 
NBF-18 9 3.40 NDF-93 x NH-55 17 13.39 
NBF-20 9 3.40 NDF-94 3 . NH-60 18 12.55 
NBF-22 9 3.99 NDF-100 NH-70 17 8.75 
NBF-24 9 3.99 NDF-100-H : NH-82 18 2.89 
NDF-2 30 1.40 NDF-101 4 NH-83 18 5.09 
NDF-3 30 1.40 NDF-102 é NH-460 57 5.60 
NDF-4 30 1.45 NDF-102-H ‘ NH-468 57 6.15 
NDF-5 30 1.59 NDF-103 4 NH-470 57 8.19 
NDF-6 30 1.59 NDF-104 h NH-472 57 9.25 
NDF-8 30 1.29 NDF-104-H . NH-474 57 6.25 
NDF-10 30 1.29 NDF-105 5 NH-476 57 7.85 
NDF-12 30 1.45 NDF-106 NH-1228 18 2.87 
NDF-14 30 1.55 NDF-108 . NH-1230 18 2.87 
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NH-1232 18 $2.87 NM-38 4 $3.95 $1 
NH-1234 18 2.87 NM-39 4 3.09 1. 
NH-1236 18 2.87 NM-44 4 5.45 NT-814 14 1.39 
NH-1238 18 2.99 NM-44R 4 2.35 NT-816 14 1.39 
NH-1240 18 3.39 NM-51 4 3.39 NT-818 14 1.39 
NH-1242 18 3.79 NM-54 4 5.45 NT-820 14 1.45 
NH-1244 18 4.09 NM-60 5 3.25 NT-822 14 1.59 
NH-1246 18 4.39 NM-64 4 1.99 NT-824 14 1.85 
NH-1248 18 4.65 NM-70 4 1.79 NT-826 14 2.19 
NH-1250 18 5.09 NM-80 8 1.35 NT-828 14 2.29 
NH-1252 18 5.59 NM-606 5 .89 NT-1214 14 1.19 
NH-1254 18 6.09 NM-607 5 -89 NT-1216 14 1.19 
NH-1256 18 6.09 NM-608 5 89 NT-1218 14 1.19 
NH-1258 18 6.19 NM-609 5 .89 NT-1219 14 1.19 
NH-1260 18 6.89 NM-610 5 89 NT-1220 14 1.19 
NH-1264 18 7.69 NM-611 5 -89 NT-1221 14 1.35 
NH-1268 18 9.25 NM-612 5 .89 NT-1222 14 1.35 
NH-1270 18 9.90 NM-614 5 -89 NT-1224 14 1.39 
NH-1272 18 11.69 NM-616 6 .89 NT-1225 14 1.45 
NH-1276 18 13.85 NM-808 5 . NT-1226 14 1.49 
NHP-624 18 2.65 NM-810 5 99 NT-1228 14 1.49 
NHP-626 18 2.65 NM-812 5 -99 NT-1230 14 1.65 
NHP-628 18 2.65 NMC-10 5 1.10 NT-1231 14 1.65 
NHP-630 18 2.65 NMD-608 5 1.35 NT-1232 14 1.65 
NHP-632 18 2.65 NMD-609 5 1.35 NT-1234 14 1.85 
NHP-634 18 2.79 NMD-610 5 1.39 NT-1236 14 2.19 
NHP-636 18 3.09 NMD-611 5 1.39 NT-1240 14 2.45 
NHP-638 18 3.15 NMD-612 5 1.39 NTC-614 Disc. 1.47 
NHP-640 18 3.35 NMD-614 5 1.45 NTD-16 15 2.19 
NHP-642 18 3.75 NR-164 58 2.90 NTD-18 15 2.19 
NHP-644 18 3.99 NR-181 58 2.19 NTD-20 15 2.19 
NHP-646 18 4.25 NR-182 58 2.35 NTD-22 15 2.19 
NHP-648 18 4.35 NR-191 58 6.50 NTD-24 15 2.19 
NHPD-624 18 4.09 NR-192 2.99 NTD-26 15 2.29 
NHPD-626 18 4.25 NR-195 54 -73 NTD-28 15 2.45 
NHPD-628 18 4.25 NR-212 9 13.50 NTD-28B 15 2.49 
NHPD-630 18 4.25 NR-212P-1 59 59 NTD-30 15 2.69 
NHPD-632 18 4.25 NR-216 58 3.47 NTD-32 15 2.79 
NHPD-634 18 4.48 NR-243 59 1.89 NTD-34 15 2.79 
NHPD-636 18 4.48 NR-310 59 1.95 NTD-36 15 2.89 
NHPD-640 18 5.39 NS-12 13 8.85 NTD-616 15 2.19 
NHPD-648 18 7.55 NS-23 12 2.19 NTD-618 15 2.19 
NL-28 21 10.10 NS-24 12 2.45 NTD-620 15 2.19 
NL-29 21 12.95 NS-25 12 3.25 NTD-622 15 2.19 
NL-30 20 10.08 NS-28 12 5.20 NTD-624 15 2.19 
NL-44 20 ‘36.60 NS-31 12 -79 NTD-626 15 2.29 
NL-44R 20 19.50 NS-44 12 9.35 NTD-626-S 15 2.05 
NL-55 20 29.00 NS-44R 12 2.99 NTD-628 15 2.45 
NL-71 20 12.35 NS-45 12 10.75 NTD-630 15 2.69 
NL-80 20 5.70 NS-54 12 11.49 NTD-632 15 2.79 
NL-1246 21 5.60 NS-56 12 8.49 NTD-634 15 2.79 
NL-1248 21 6.15 NS-57 12 8.09 NTD-636-SP 15 6.25 
NL-1252 21 6.79 NS-58 12 6.90 NTP-614 14 .99 
NL-1258 21 8.47 NS-60 13 4.35 NTP-616 14 -99 
NL-1260 21 9.85 NS-70 12 3.79 NTP-618 14 -99 
NL-1264 21 10.75 NS-81 13 1.79 NTP-620 14 1.05 
NL-1270 21 14.10 NS-82 13 2.89 NTP-622 14 1.09 
NL-1272 21 14.95 NS-85 12 5.99 -624 14 1.09 
NL-1276 21 17.70 NS-91 13 1.75 NTP-626 14 1.39 
NL-1280 21 22.90 NS-92 13 1.79 NTP-628 14 1.45 
NL-1282 21 25.90 NS-4915 13 1.75 NTP-630 14 1.65 
NL-1284 21 28.50 NS-4916 13 7.19 NTP-632 14 1.75 
NL-1288 21 30.70 NSP-60 13 5.69 NTP-634 14 2.19 
NL-1294 21 38.40 NT-612 14 1.19 NTPD-612 15 1.99 
NL-1296 21 42.90 NT-614 14 1.19 NTPD-614 15 2.09 
NL-1300 21 46.40 NT-616 14 1.19 NTPD-616 15 2.09 
NM-12 5 5.35 NT-618 14 1.19 NTPD-618 15 2.09 
NM-20 4 1.59 NT-620 14 1.19 NTPD-620 15 2.09 
NM-23 4 1.39 NT-622 14 1.35 NTPD-622 15 2.09 
NM-31 4 -55 NT-624 14 1.39 NTPD-624 15 2.19 
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D-626 15 $2.35 P-200 62 $1.75 SS-5 46 $2.39 
NTPD-628 15 2.49 P-201 62 3. SS-9 46 2.49 
NTPD-630 15 2.79 P-204 57 f SS-15 37 4.29 
NTPD-632 15 2.90 P-205 59 1.65 SW-6 40 2.71 
P-27 27 2.27 P-208 62 3.35 SW-8 40 3.05 
P-28 27 3.25 P-212 62 1.59 SW-10 40 3.99 
P-29 27 1.79 P-300 62 3.55 SW-14 40 5.72 
P-31 28 3.80 P-350 62 4.15 SW-18 40 7.76 
P-33 28 5.25 P-360 62 9.55 SW-24 40 13.60 
P-34 28 2.99 P-400 27 4.79 SW-110 40 5.35 
P-36 28 2.65 P-500 27 4.95 SW-114 40 7.15 
P-41 29 2.79 P-555C 62 1.05 SW-118 40 10.19 
P-45 27 4.29 P-5538C 62 1.01 SWC-12 40 6.29 
Pp-49 27 4.39 P-582 27 4.29 T-101 53 49 
P-50 27 4.25 PB-18 49 4.45 T-102 53 49 
P-52 Disc 3.35 R-17B 73 91.59 T-103 53 49 
P-58 29 3.98 R-50 59 1.35 T-104 53 49 
P-59 29 5.50 R-175 73 20.45 T-105 53 .49 
P-62 28 3.25 R-175-1 73 3.61 T-106 53 -56 
P-63 28 4.29 R-190 72 14.09 T-107 53 54 
P-65 28 1.45 R-190A 72 5.78 T-108 53 54 
P-66 28 5.69 R-190B 72 5.78 T-109 53 
P-67 29 4.69 R-192 72 12.91 T-132 56 4.79 
P-68 29 4.69 R-192-1 72 5.05 T-133 56 89 
P-69-1 29 34 R-192-2 72 5.05 T-201 53 56 
P-69-2 29 .34 R-195 72 8.96 T-202 53 59 
P-69-3 29 34 R-195-1 72 2.30 T-203 53 71 
P-69-4 29 34 R-195-2 72 2.30 T-204 53 84 
P-72 27 5.95 R-300 63 5.89 T-205 53 95 
P-78 Disc 4.95 R-301 63 1.65 T-206 53 1.10 
P-80 29 3.38 R-680 73 8.92 T-207 53 59 
P-85 29 2.98 R-875 72 11.78 T-208 53 -70 
P-90 28 1.79 RD-2 Disc. 18.35 T-209 53 
P-92 28 2.19 RP-5B 73 11.05 T-210 53 95 
P-100 71 24.50 RP-6B 73 11.75 T-211 53 1.09 
P-100F Disc. 4.38 RP-7B 73 11.75 T-212 53 1.68 
P-100J 71 3.83 RP-8B 73 12.45 T-213 53 2.15 
P-100W 71 3.99 RP-9B 73 12.99 T-214 53 2.75 
P-124 70 8.19 RP-10B 73 13.55 T-215 53 3.48 
P-125 70 19.35 RP-11B 73 14.15 T-216 53 1.68 
P-126 71 7.45 RP-847 72 .39 T-217 53 2.15 
P-126-6 71 2.99 RP-848 72 .39 T-218 53 2.75 
P-126-12 71 3.19 RP-849 72 .39 T-219 53 3.48 
P-128 71 7.85 RP-851 72 .39 T-220 53 62 
P-129 71 23.49 RP-853 72 .39 T-221 53 73 
P-130 70 7.49 RP-853A 72 .39 T-222 53 89 
P-135 69 4.79 RP-854 72 .39 T-223 53 1.07 
P-136A 69 8.25 RP-855 72 50 T-224 53 1.19 
P-139D-1 68 35.25 RP-856 72 -50 T-225 53 1.69 
P-140D 68 24.15 RP-857 72 .50 T-226 53 2.13 
P-143 68 21.89 RP-858 72 50 T-227 53 2.75 
P-144 68 33.59 RP-859 72 50 T-228 53 3.49 
P-145 68 37.95 RP-860 72 .50 T-229 53 62 
P-147 69 15.69 RP-861 72 55 T-230 53 73 
P-147-1 69 6.49 RP-862 72 .62 T-231 53 89 
P-147-2 69 6.49 RP-862A 72 -62 T-232 53 1.19 
P-147-3 69 1.89 RP-863 72 -79 T-233 53 1.06 
P-148 70 24.15 RP-864 72 .79 T-234 53 1.68 
P-148-1 70 7.05 RP-865 72 1.12 T-235 53 2.13 
P-148-2 70 2.75 RP-866 72 2.13 T-236 53 2.75 
P-148-3 70 4.65 RP-867 72 .39 T-237 53 3.48 
P-148-4 70 3.50 RP-868 72 45 T-248 53 1.69 
P-148-5 70 10.10 RW-14 41 3.65 T-249 53 2.75 
P-149D-1 68 18.25 RW-18 41 4.79 T-301 53 95 
P-150D . 69 12.90 RW-19 41 5.29 T-302 53 1.23 
P-155 71 8.29 RW-22 41 5.29 T-303 53 1.68 
P-155-1 71 -16 RW-28 41 5.89 T-1141 53 41.50 
P-155-2 71 -67 SP-5 67 5.95 T-1141P-1 53 5.95 
P-155-3 71 1.29 SP-11 67 5.95 TH-101 53 -78 
P-170 42 7.79 SS-2 46 2.09 TH-102 53 -78 


New Britain Tools 


TS-1032 


TS-1218 
TS-1224 
TS-1232 
TW-35 
TW-55 


TW-100 
TW-150 


REPLACEMENT PARTS FOR 
ADJUSTABLE WRENCHES 


1.52 

Disc 2.09 
Disc. 2.84 
60 1.56 
60 1.91 
61 2.54 
60 3.35 
60 1.69 XM-6 50 -68 
60 1.69 XM-8 50 -83 
60 1.69 XM-10 50 1.08 
61 4.60 XM-12 50 1.56 
55 .39 XM-14 50 2.21 
55 .39 XM-16 50 3.00 
55 .39 XR-8 50 -98 
55 39 XR-10 50 1,22 
55 9.50 XR-12 50 1.64 
55 8.58 XR-14 50 2.40 
54 2.56 XS-12 50 1.40 
54 3.49 XS-14 50 1.40 


FOR YOUR CONVENIENCE IN 
ORDERING PULLER PARTS 


JAW KNURL PIN SPRING | Suffix Nos. P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 
Jaw Yoke Center Screw Link Bolt and Nut 
AW-4 $0.48 $0.20 $0.08 $0.08 ae Each Each Eack 
AW-6 -48 -20 -08 -08 
AW-8 .61 .22 -08 .08 | P-126 — $4.95 $2.50 appnaien $0.45 
wt og of 8 OS RR on tS BR oan 8 
Awl 1S a 2S 8 | p-140D 5.90 4.95 3.75 54 44 
P-149D1 2.95 3.99 2.25 -42 .27 
P-150D 2.95 2.52 2.25 -42 .27 
In ordering component parts use Puller Part Number plus suffix 
seutner~-Manieniae P-126-P-2. 
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